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കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് 


വിജ്ഞാപനം 


നമ്പർ : 03 / 21-22 


തീയതി : 27.08.2021 


ണ 


ലനും തത്തേങ്ങലത്ത് 


കേരള സംസ്ഥാനത്തെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന 

വരുന്ന വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തിന് 
അനുസൃതമായി പ്രസരണ ശൃംഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഹരിത 
ഊർജ്ജ ഇടനാഴി ( Green Energy Corridor ) എന്ന പേരിൽ ട്രാൻസ്ഗ്രിഡ് 2.0 
പ്രൊജക്റ്റിന്റെ കീഴിൽ വിവിധ പ്രവർത്തികൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാകുന്നു . ഇത് 
പ്രകാരം പെരിന്തൽമണ്ണ താലൂക്കിലെ വെട്ടത്തൂര് നിന്നും 220 കെ.വി. ലൈൻ വലിച്ച് 
മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിലെ തത്തേങ്ങലം എന്ന് സ്ഥലത്തു പുതിയതായി 220 
സബ് . സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുവാനും ഇവിടെ നിന്നും 10 കെ.വി. വൈദ്യുതി നിലവിലുള്ള 
മണ്ണാർക്കാട് സബ്സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുവാനും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു . കൂടാതെ 
അട്ടപ്പാടിയിലെ കോട്ടത്തറയിൽ കാറ്റിൽ നിന്നും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയും 
പാലക്കാട് വെണ്ണക്കരയിൽ നിന്നുള്ള 220 
നിർമ്മിക്കുന്ന സബ് . സ്റ്റേഷനിലേക്ക് 

പ്രസരണ ലൈനിലൂടെ 
ബന്ധിപ്പിക്കുവാനും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് . പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി 
നടത്തുന്ന സർവേ ജോലികൾക്കും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്കും കേരള സ്റ്റേറ്റ് 
ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ജീവനക്കാരോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന 
പ്രതിനിധികളോ പെരിന്തൽമണ്ണ താലൂക്കിലെ വെട്ടത്തൂർ വില്ലേജ് ; മണ്ണാർക്കാട് 
താലൂക്കിലെ അലനല്ലൂർ 1 , 2 , 3 ; കോട്ടോപ്പാടം 1 , 2 , 3 ; പയ്യനടം ; മണ്ണാർക്കാട് 12 ; 
പൊറ്റശ്ശേരി 1 , 2 എന്നീ വില്ലേജുകളിലും ടി ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ 
ജോലി സംബന്ധമായി ഏതു സമയത്തും പ്രവേശിക്കുന്നതായിരിക്കും . പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 
നിർവഹിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അവരെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് 2003 
വകുപ്പ് 67 , 164 , 158 ( 2 ) ( a & b ) , ഇന്ത്യൻ ടെലിഗ്രാഫ് ആക്ട് 1885 ( X ) എന്നിവ 
പ്രകാരം നിയമ വിരുദ്ധമാണെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു . 


കെ.വി. 
കെ.വി. 


220 


ണ 


) 


എന്ന് , 


ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എൻജിനീയർ 


ട്രാൻസ്ഗ്രിഡ് നോർത്ത് 
വൈദ്യുതി ഭവനം 

ഷൊർണൂർ , പാലക്കാട് 
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KERALA GAZETTE 


Part IV 


വിജ്ഞാപനം 


കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഹോസ്ദുർഗ് 
താലൂക്ക് പിരിധിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട അമ്പലത്തറ ചെറുവത്തൂർ 110 കെ.വി. നിലവിലുള്ള 
ലൈനിൽ നിന്നും 110 കെ.വി. ആയി നവീകരിക്കപ്പെടുന്ന നീലേശ്വരം സബ് 
സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള 110 കെ.വി. ഡബിൾ സർക്യൂട്ട് ലൈനിന്റെ സർവ്വേ നിർമ്മാണം 
തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലെ 
ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബോർഡ് ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തികളും ഹോസ്ദുർഗ് താലൂക്കിലെ 
പേരോൽ വില്ലേജിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭൂമിയിൽ 
കൂടി 

നിയമാനുസൃത കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിനായി പ്രവേശിക്കുന്ന 
താണെന്നുള്ള വിവരം ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് 2003. 164 , 165 ( 2 ) ( എ ) ( ബി ) 
ഇന്ത്യൻ ടെലിഗ്രാഫ് ആക്ട് 1885 - ലെ വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് എല്ലാവരേയും 
ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


അവരുടെ 


പട്ടിക 


ജില്ല 


താലൂക്ക് 


വില്ലേജ് 


ലെനിന്റെ പേര് 
നവീകരിക്കപ്പെടുന്ന 110 
കെ.വി. നീലേശ്വരം 

സബ്സ്റ്റേഷനി - 
ലേക്കുള്ള 110 കെ.വി. 


കാസർഗോഡ് ഹോസ്ദുർഗ് 


പേരോൽ 


ഡബിൾ സർക്യൂട്ട് 


ലൈൻ 


ഒപ്പ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ 
ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിവിഷൻ 

കാസറഗോഡ് 
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